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PART III 
Irrigation Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

മുഖേന സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പുനർ ദർഘാ സു കൾ 
നമ്പർ ഡി. ബി . ടി. ആർ. 2016- 17. 

തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ 
2017 ജൂ ലൈ 1. 

അ വ ധി യാ യാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം അ വ സാന 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കാരാ പ്പുഴ ഇറി ഗേ ഷൻ പാജക്ട് ഡിവിഷൻ, തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന 
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി . ഒ., വയനാട് ജില്ല താഴെ പറയുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 
പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള ജലസേചന പൊതു മ രാ മത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ 

ദർഘാസ് നമ്പർ ഡിബിടി ആർ ഇ / കെ .ആർ. പി.09/ 2016- 17. 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും - കാരാപ്പുഴ 
കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന 

ജല സേചന പദ്ധതി - കാരാ പ്പുഴ ഡിവി ഷൻ ആഫീസ് 
ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ -- കെട്ടിടത്തിന്റെ റീ - വയറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ - 3,04 ,606. 
അ ദ്ദേഹം അ ധികാ ര പ്പെ ടു ത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ 
അന്നേദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം - 7,700. 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ 
തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 650 + വാറ്റ്. 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ 

പുനർ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
പ്രവൃത്തിയുടെയും ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ 
ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സമയവും - 21 -7 -2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 
Gaz. No. 29 /2017/DTP ( Irrigation ). 
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പൂരിപ്പിച്ച പുനർ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന - No, DB/ TR /2016-17. 

| 1st July 2017. 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 25 - 7 - 2017 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് The Executive Engineer, Karapuzha Irrigation Project 
3 മണിവരെ. 

Division , Kalpetta North P . O ., Wayanad District for and 

on behalf of the Governor of Kerala invite competitive 
പുനർ ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - tenders in sealed covers superscribing the name of work 
25 - 7 - 2017 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4 മണി. 

and name of Contractor from qualified registered 

contractors of Kerala PWD and Irrigation wings for the 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " സി യും ഉപരിയും. 

work detailed below . 

Tender No . - DB / TR /EE/ KRP- 09 /2016 - 17 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 2 മാസം. 

Name of Work with P. A . C . -- KRP _ Rewiring of 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ , ബി , സി എന്നീ ക്ലാസ് Electrical installation in Division Office Building at 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് - Kalpetta - 3,04,606. 
ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. 

EMD (2 /2 %) - S7, 700 . 
- പുനർ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 

Cost of tender documents - 650 + VAT. 
താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ 

Last date and time for Re-tender documents sale 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

21- 7- 2017, 1 p . m . 
പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ Last date and time for receipt of tender 
ആയോ അടച്ച് അപേ ക്ഷി ക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം 

25- 7-2017, 3 p . m . 
കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 

Tender opening date and time— 25 - 7 - 2017 , 4 p . m . 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് Eligible class of Contractor - "C and above . 
1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുനർ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 

Period of completion - - 2 months. 
കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന പൊതുമരാമത്ത് 

Tender forms and other particulars can be had from 
വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള 

the office of the undersigned during working days. 
എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധ ക മാ യി രി ക്കും . 

The Earnest Money Deposit will be in favour of the 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള മുദ്രക്കടലാസിൽ 

Executive Engineer, Karapuzha Irrigation Project Division , 
തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി - Kalpetta in the form of DD / Fixed Deposit/ Term Deposit/ 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ Post Office Deposit etc. 
മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

The Re- tenderer, should have to execute a preliminary 
പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തി agreement in specifed forms in stamp paper worth – 200 
ട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ 

of Government of Kerala along with the tender and it 

should have to submit only by registered / speed post. 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന 

The tenderer are liable to remit 1 % of the total cost of 
നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ്പത, work to the Kerala Construction Labourers Welfare Fund 
നാഷണലൈസ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് രസീതുകൾ എന്നിവ as per the act. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരി 

The tenders will be opened on 25 - 7 - 2017 at 4 p . m . 
ക്കേ ണ്ടതും ആവ ശ്യമായ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പി ടേ ണ്ട by the undersigned or any other authorized officer in the 
തുമാണ്. ( ഇന്ദിരാ വികാസ് പ്രതങ്ങൾ, പ്രാഥമിക സഹകരണ 

presence of tenderers who wishes to attend . If the date 

happened to be a holiday, the tenders will be received 
സം ഘ ങ്ങളിലെ രസീ തു കൾ എന്നിവ നിര ത ദ വ്യ മായി 

and opened on the succeeding working day at the time 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.) തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 

as specified above. 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള 

All other conditions are as same followed in the 
എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ്, 

Irrigation Department including performance guarantee . 
സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കിൽ 
ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 

Office of the Executive Engineer, 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8 / 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും Karapuzha Irrigation Project Division , (Sd.) 
ബാധകമായിരിക്കും. 

Wayanad . 

Executive Engineer. 
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